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‘つでもどこでも、ほっとする癒しの潤い 
私サイズのかわいし、加湿器 「Ti NY 」 






銀イオン抗菌カートリッジ 



香りが楽しめるアロマケース 


※本体やタンク内にア□マオイルや芳香 
剤、香水、洗剤など水道水以外を入れ 
ないでください。変形や破損、故障、水 
漏れの原因となります。 



KHM-1501 


JAN]- ド P： 4981747033567 
K： 4981747033550 
V:4981747036384 


オープン価格 

■タンク容量:約 550ml 

■加湿量:約1 50ml/h (強で使用時) 

■加湿量無段階調節 

■銀イオン抗菌力一トリッジ 

■イルミネーションランプ 
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デコシールでわたし流にアレンジ！ 

(デコレーシヨンシールは付属していません) 


心やすらぐレインボーカラーの 
イノレミネーシヨンランプ 


無段階で加湿量が調節できる 
ダイヤルスイッチ 


パ 







V- バイオレット 


N- ゴールド 


W- ホワイト 


A- ブルー 


P- ピンク 


KHM-1011/V 


KHM-1011/N 


KHM-1011/W 


KHM-1011/A 


KHM-101 1/P 



KHM-1011 


JAN コード V： 4981747036414 
N： 4981747036438 
W： 4981747036391 
A： 4981747036421 
P： 4981747036407 

オープン価格 

■タンク容量:約 350ml 

■加湿量:約100 ml/h (強で使用時） 

■加湿量無段階調節 

■銀イオン抗菌力一トリッジ 

■イルミネーションランプ 


※本体やタンク内にア□マオイルや芳香 
剤、香水、洗剤など水道水以外を入れ 
ないでください。変形や破損、故障、水 
漏れの原因となります。 



ダブルで抗菌！本体水槽部•抗菌粒 

本体水槽部の樹脂と、抗菌力一トリッジ内の抗菌粒に抗菌活性素材が添加されています。抗菌 
活性素材が水に触れると内包してし)る銀イオンを少量ずつ放出します。銀イオンが水中の細菌 
と接触するとその細菌の表面の電気的ノ（ランスが崩れ、細胞膜を破壊された細菌は死滅して 
いきます。 




D- オレンジ 
KHM-1001/D 


W- ホワイト 
KHM-1001/W 


P- ピンク 


KHM-1001/P 




G- グリーン 
KHM-1001/G 



市販のペットボトル使用可 
(350ml まで) 



心やすらぐレインボーカラーの 
イルミネーションランプ 


jiM 

銀イオン抗菌力一トリッジ 



無段階で加湿量が調節できる 
ダイヤルスイッチ 


KHM-1 001 

JAN]- ド P： 4981747033512 
D: 4981747033529 
W： 4981747033505 
G： 4981747033536 


オープン価格 

■タンク容量:約 350ml 

■加湿量:約1 00ml/h (強で使用時) 

■加湿量無段階調節 

■銀イオン抗菌カートリッジ 

■イルミネーションランプ 


※本体やタンク内にア□マオイル 
や芳香剤、香水、洗剤など水道 
水以外を入れないでください。 
変形や破損、故障、水漏れの原 
因となります。 
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